FUELS, ELECTRIC ENERGY, ETC.

6-19

Area and Major Industry Group: 1963-Continued

Purchased fuels-Continued
										Electric energy
			

Fuel oil
				Gas
		Gasoline
		
	
	Purchased
		
	

Distillate
		Residual
		Million cu. ft.
	Cost
	1,000 gallons
	Cost
	Cost of other purchased fuels
	Undistributed fuels cost
	Million kwh.
	Cost
	Generated and used
	Code

1,000 barrels
	Cost
	1,000 barrels
	Cost
										

	($1,000)
	
	($1,000)
	
	($1,000)
	
	($1,000)
	($1,000)
	($1,000)
	
	($i,oooy
	(million kwn.)
	

757
	4,065
	954
	2,316
	14,201
	6,757
	14,764
	3,911
	2,438
	2,629
	1,692
	20,102
	371
	

117
	599
	69
	217
	10
	4
	515
	138
	37
	107
	151
	1,568
	16
	10

21
	152
	-
	_
	-
	_
	97
	29
	10
	23
	7
	137
	15
	12

314
	1,642
	45
	97
	2,876
	824
	8,756
	2,368
	1,091
	575
	959
	11,352
	152
	13

305
	1,672
	840
	2,002
	11,315
	5,929
	5,396
	1,376
	1,300
	1,924
	575
	7,045
	188
	14

64
	329
	16
	57
	78
	32
	1,104
	292
	125
	190
	64
	678
	17
	

48
	240
	4
	13
	73
	30
	941
	254
	120
	159
	30
	364
	3
	14

45
	229
	43
	123
	200
	115
	1,000
	254
	183
	387
	22
	326
	10
	

40
	206
	43
	123
	200
	115
	966
	243
	183
	327
	21
	316
	10
	14

533
	2,807
	892
	2,131
	13,923
	6,610
	12,080
	3,213
	2,095
	1,940
	1,583
	18,717
	323
	

72
	348
	59
	177
	5
	2
	284
	79
	32
	58
	109
	1,179
	(z)
	10&12

248
	1,252
	42
	92
	2,876
	824
	8,485
	2,306
	1,091
	525
	956
	11,289
	148
	13

213
	1,207
	791
	1,862
	11,042
	5,784
	3,311
	828
	972
	1,357
	518
	6,249
	175
	14

111
	681
	1
	1
	_
	_
	427
	110
	12
	50
	18
	277
	21
	

26
	149
	-
	_
	-
	_
	83
	23
	-
	11
	12
	150
	2
	10

21
	149
	-
	-
	.
	-
	73
	23
	10
	19
	2
	57
	15
	12

64
	383
	1
	1
	-
	-
	246
	55
	-
	1
	3
	58
	4
	13

4
	19
	2
	4
	-
	-
	153
	42
	23
	62
	5
	104
	(z)
	

4
	19
	2
	4
	-
	-
	153
	42
	23
	62
	5
	104
	(z)
	14

